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En esta contribución al estudio de los hemípleros acuáticos, doy a conocer tres especies 
nuevas del género Ranatra, procedentes de Brasil y de Paraguay. Además, doy algunos datos 
referentes a Ranalra similis Drake y De Carlo y al alolipo de cada una de las especies del 


epígrafe. 


Ranatra hachmami sp. 1. 


Descripción : Macho. Cuerpo robusto, de color pardo oscuro muy uniforme. 

Cabeza : Ojos visiblemente grandes; latitud de un ojo 1,7 mm, mucho mayor que el 
ancho que mide en la zona media el espacio interocular, que es de 1 mm; superficie de la 
zona interocular, lisa y marcadamente convexa, siendo un poco más elevada hacia la mitad ; 
antenas según la figura 1. 

Tórax : Prolórax largo y de grosor mediano, siendo la longitud mayor sobre los costa- 
dos laterales 13,5 mm; ancho máximo de la porción posterior del pronoto, 4,5 mm, bas- 
tante mayor que la tercera parte de su largo lotal en la línea media, que es de 12 mm; largo 
en la línea media, de la porción del pronoto posterior al surco transversal, / mm, igual a la 
mitad del largo en la línea media de la porción delgada del pronolo, que es de 8 mm; la 
parte del pronolo posterior al surco transversal, es bastante prominente con respecto a 
la anterior al surco. 

Escudete en la mitad anterior con superlicie lisa, bastante convexa, descendiendo su 
nivel hacia la depresión transversal que es ancha y bien marcada, en cuya línea media hay 
una carena ancha, muy poco sobresaliente ; zona aguzada con estrías lransversales. 

Zona longitudinal media, de la porción del metaxifo que se halla entre las metacoxas, 
más bien corla, poco elevada, convexa, aguzándose hacia el extremo libre y no curvada. 

Coxas anteriores largas, 10 mm; fémures anteriores (fig. 2) largos, 14,7 mm, más bien 
delgados, unidentados, con la porción superior que está en contacto con el diente, bastante 
estrechada; diente situado un poco más abajo de donde se inicia el tercio superior del fémur; 
tibias anteriores con tres anillos oscuros y dos amarillentos, bien marcados; fémures inler- 
medios y posteriores, con tres anillos oscuros y tres amarillentos, bien marcados en la zona 
de la cara inferior; tibias intermedias y posleriores con dos anillos oscuros y dos amarillen- 
tos en la mitad anterior, poco marcados; el extremo posterior de los lémures posteriores no 
llega al extremo del abdomen, pero está muy próximo a él (lo mismo en la hembra). 
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Abdomen : Opérculo genital hembra largo, sobrepasa en forma poco marcada el abdo- 
men (6 mm en el alotipo), con el borde inferior medianamente curvado, angostándose sin 
alargarse en el extremo libre; harpagón según la figura 3. 

Dimensiones : Molotipo, long. del cuerpo 45 mm; largo de los apéndices respiratorios, 
46,5 mm. 

Alotipo con las mismas características que el holotipo. Long. del cuerpo 46 mm; largo 
de los apéndices respiratorios, 46 mm. 

¿n dos paratipos machos: long. del cuerpo 43 mm; largo de los apéndices respiralo- 
rios, 45-46 mm; en un paralipo hembra: long. del cuerpo 47 mm; long. de los apéndices 
respiratorios 4g mm. 

Distribución : Puerto Vallemí, Dto. Concepción, Paraguay; leg. Alex Bachmann, 
VIl-1952. 

Observaciones : Esta especie, que me es muy grato dedicar al entusiasta naturalista 
doctor Alex Bachmann, como reconocimiento porel importante material de hemípteros acuá- 
ticos donados al Museo, se asemeja a RR. macrophthalma M. S., por el aspecto general, pero 
difiere especialmente porque en ésta, los apéndices respiralorios son un poco más cortos que 
el cuerpo, el prolórax es menos alargado y por la forma de las antenas y harpagones. Por 
las mismas razones se diferencia de RR. robusta Montd. 

Holotipo, alolipo y un paratipo macho en la colección del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales « Bernardino Rivadavia », n* de catálogo 53443, preparación microscópica n” 3294, 
de la Sección Entomología; un paratipo macho y un paralipo hembra, en la colección del 
doctor Alex Bachmann. 


Ranatra carvalhoi sp. n. 


Descripción: Macho. Cuerpo delgado; color del protórax, patas y último segmento 
abdominal, pardo claro ; hemiélitros, pardo. 

Cabeza : Ojos visiblemente grandes; latitud de un ojo 1,6 mm, mucho mayor que el 
ancho que mide en la zona media el espacio interocular, que es de 1 mm; superficie de la 
zona interocular lisa y bastante convexa ; antenas según la figura 4. 

Tórax : Protórax largo y delgado, siendo la longitud mayor sobre los costados laterales 
13,8 mm; ancho máximo en la porción posterior del pronoto, 4,2 mm, mayor que la lercera 
parte de su largo total en la línea media, que es de 12 mm; largo en la línea media de la 
porción del pronoto posterior al surco transversal, 3,5 mm, menor que la mitad del largo en 
la línea media de la porción delgada del pronoto, que es de 8,5 mm: la parte del pronoto 
posterior al surco transversal, es poco prominente con respecto a la anlerior al surco. 

Escudete en la mitad anterior con superficie lisa y poco convexa; depresión transversal 
con una carena media, ancha, poco saliente; zona aguzada con estrías transversales. 

Zona longitudinal media, de la porción del melaxifo que se halla entre las metacoxas, 
más bien corla, poco elevada, convexa, aguzándose hacia el extremo libre, no curvada. 

Coxas anteriores largas, 10 mm; fémures anteriores (fig. 5) largos, 14,2 mm, delgados, 
unidentados, con la porción superior que está en contacto con el diente, bastante estrechada : 
diente situado como en 1. bachmanni sp. n.; lfómures y libias con anillos oscuros y amari- 
llentos como en A. bachmanni sp. n., pero son menos visibles; fémures posteriores visible- 
mente largos, pasando un poco el extremo posterior de ellos, el extremo del abdomen. 

Abdomen : Harpagones, según la figura 6. 

Dimensiones : Holotipo (ejemplar único), long. del cuerpo 44 mm; long. de los apén- 
dices respiratorios 42 mm. 
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Distribución : Río Parú, Pará, Brasil; leg. J. CG. M. Carvalho, Vll-1952. 

Observaciones : Esta especie que me complazco en dedicar al distinguido hemipterólogo 
brasileño doctor José C. M. Carvalho, es muy característica por su cuerpo delgado, su pro- 
tórax muy alargado y sus fémures posteriores visiblemente largos. Puede compararse con 
It. heydeni Montd. (macho) por el cuerpo delgado y tamaño, pero en 2. heydeni Montd., los 
apéndices respiratorios son más largos que el cuerpo, los fémures posteriores son más corlos, 
pues el extremo de ellos llega solamente muy cerca del extremo del abdomen; por la forma 
distinta del harpagón y antena. 

Holotipo en la colección del Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil. 
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Figs. 1-11. — 1, antena: 2, parle de la pala anterior; 3, harpagón (parámero), de Hunatra bachunanni sp. m.: 


4, antena: 5, parle de la pata anterior; 6, harpagón, de Ranalra carvalhoi sp. 1.5 7, antena; 8, parle 
de la pala anterior: q, harpagón, de Runalra costalimai sp. 1.3 10, harpagón : 11, antena, de Runatra 
annulipes Stal. 


Ranatra costalimai sp. 5. 


Descripción : Macho. Guerpo delgado, de color pardo oscuro muy uniforme. 

Cabeza : Ojos de tamaño mediano ; latitud de un ojo 1,1 mm, mayor que el ancho que 
mide en la zona media el espacio interocular, que es de 0,9 mm; superficie de la zona inter- 
ocular bastante convexa, con débiles estrías transversales ; antenas según la figura 7. 

Tórax ¡Protórax largo y delgado, visiblemente estrechado cerca del límite con el surco 
transversal ; longitud mayor sobre las costados laterales 1o mm; porción posterior del pro- 
noto poco dilatada, midiendo su ancho 3,1 mm, un poco mayor que la tercera parte del 
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largo total del pronoto en la línea media, que es de 8,7 mm; largo en la línea media de la 
porción del pronoto posterior al surco transversal, 2,7 mm, un poco menor que la mitad del 
largo en la línea media de la porción delgada del pronoto, que es de 6 mm; la parte del pro- 
noto posterior al surco transversal, es medianamente prominente con respecto a la anterior 
al surco. 

Escudete en la mitad anterior poco convexo, liso ; depresión bien marcada, como igual- 
mente la carena que hay en ella; zona aguzada con estrías transversales, bien marcadas. 

Metaxifo, en la parte estrechada, marcadamente elevado; porción del metaxifo que se 
halla entre las metacoxas, con la zona longitudinal media bastante convexa, aguzándose en 
forma muy marcada hacia el extremo libre y haciendo una curva más bien cerrada; el extremo 
libre del metaxifo, después de la curva que hace éste, se halla muy cerca del abdomen. 

Coxas anteriores de 7,5 mm de largo; fémures anteriores (fig. S) de 11 mm de largo, 
delgados, unidentados, con la porción superior que está en contacto con el diente, poco 
estrechada ; diente situado como en HR. bachmanni sp. n.; fémures de las patas intermedias y 
posteriores con tres bandas oscuras y tres amarillentas cn la cara inferior, poco visibles; 
dichas bandas en el ejemplar alotipo se distinguen más. El extremo posterior de los fómures 
posteriores, pasa el extremo de las membranas y llega hasta la mitad del segmento genital. 
En el alotipo, lega solamente hasta el extremo de la membrana. 

Abdomen : Opérculo genital hembra corto, lega casi justo hasta el extremo del abdomen, 
con el borde inferior medianamente curvado. Opérculo genital macho abrazado en el extremo 
libre, por dos especies de dientes que se originan en la parte posterior de los bordes del 
abdomen; harpagón según la figura 9. 

Dimensiones : Holotipo, long. del cuerpo 31,5 mm; long. de los apéndices respiralo- 
rios 36,9 mm. 

Alotipo con las mismas características que el holotipo, salvo su mayor tamaño y el 
menor largo de los fémures posteriores, ya indicado. 

Long. del cuerpo 34 mm; long. de los apéndices respiratorios 38,5 mm. 

Distribución : Molotipo y alotipo de Gov. Valadares, Minas Geraes, Brasil, leg. S.J. 
Oliveira, HiE-1943. 

Observaciones : Esta especie, por las características del melaxifo y del opérculo genital 
macho, forma parte del grupo de Ranalra annulipes Stal (1953), Drake y De Carlo; Ameri- 
can species of Ranalra annulipes Stal group, Journal of lhe Wash. Acad. of Sciences, 43 
(4): 109-117. 

¿n mi trabajo publicado en 1950, Rev. Brasilera de Biología, 10(4): 527 528, describí 
un ejemplar de km 47, Estrada, Río de Janeiro, Brasil, como HRanatra annulipes. Este 
ejemplar es, a mi juicio, por sus características, la verdadera especie Ranalra annulipes Stal. 

En cambio, dos ejemplares que cité a continuación del espécimen de Km 47, un macho 
y una hembra de Gov. Valadares, Minas Geraes, Brasil, reconozco que no pueden ser Rana- 
tra annulipes Stal, por las razones que daré. Estos dos ejemplares son los que he descripto 
como Ranalra costalimai sp. n. 

Esta nueva especie, se diferencia de 1?. annulipes Stal, comparándola con el ejemplar de 
Kim 47, que es para mí, repito, /R. annulipes Stal, por los siguientes caracleres : 

Ejemplar de Km 47, long. del cuerpo 31 mm; long. de los apéndices respiralorios 32 
min; largo del pronoto en la línea media 8,3 mm; ancho máximo de la porción posterior 
del pronoto 3,3 mm; harpagón y antena según las figuras 10 y 113 el extremo de los fému- 
res posleriores, llega solamente hasta el extremo de las membranas. 

En 2. costalimai sp. n., los apéndices respiratorios son más largos que el cuerpo ; el 
prouolo es más alargado y estrechado, de acuerdo a las medidas dadas; los fémures poste- 
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riores son un poco más largos en el macho; las antenas y harpagones, son distintos, compa- 
rando las figuras dadas. 

Dedico esta especie al distinguido e infatigable entomólogo brasileño, doctor Angelo da 
Costa Lima, lo cual hago con el mayor placer. 

Holotipo y alotipo en la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernar- 
dino Rivadavia », n” de catálogo 47727, preparación microscópica n*3295, de la Sección 
Entomología. 


Ranatra similis Drake y De Carlo 


Zn la descripción de esta especie, 1953, Journ. 0f lhe Wash. Acad. 0f Sciences, 43 : 
116, se omitió la medida del largo del cuerpo y de los apéndices respiratorios. Las doy a 
continuación : 

Long. del cuerpo, 32 mm; long. de los apéndices respiratorios, 34 mm. 


Motipo de Limnocoris brasiliensis De Carlo 


1941. Limnocoris brasiliensis De Carlo, Rev. Soc. Ent. Argentina, XI: 38, lig. 1 
1951. Limnocoris brasiliensis De Carlo, Rev. Misión Estud. Patología Hegional Argentina, AMM 
(fase. 79): 44, lig. 12. 


Tiene, en general, las mismas características que el ejemplar holotipo. En el holotipo 
8 | 
la membrana es oscura con algunas manchas amarillentas; en el alolipo también es oscura, 
pero no se observan las manchas amarillentas. Tampoco las observo en otros dos especímenes. 

La carena mesoslernal debe considerarse como más bien alla; no baja como digo en la 
descripción del holotipo, por error. 

Dimensiones : Mololipo, macho, long. del cuerpo 1 10,3 mm; lat. máx. 6,8 mm. Alolipo, 
long. del cuerpo 11,3 mm; lat. máx. 7,3 mum. 

Distribución : Molotipo, Brasil, sin otra indicación de lugar; alolipo y otros dos espe- 
címenes hembras, de Terezópolis, Estado de Río, Brasil; leg. José CG. M. Carvalho, 1950. 

Holotipo en el Museo Nacional de Río de Janeiro; alotipo en la colección del Musco 

, 
Argentino de Giencias Naturales « Bernardino Rivadavia », n” de catálogo 53440, de la Sec- 
Do , le] 

ción Entomología ; dos especímenes hembras en el Museo de Río de Janciro, Brasil. 





Alotipo de Limnocoris bergi De Carlo 


1941. Limnocoris bergi De Carlo, Htev. Soc. Ent. Argentina, XL: 39-40, lig. 2. 
1951. Limnocoris bergi De Carlo, Htev. Misión Estud. Patología Htegional Argentina, NM (fase. 79): 
44, lig. 19. 

Como la especie anterior, las características del alolipo son muy semejantes a las del 
holotipo. El labro debe considerarse como de forma más o menos ojival; la carena prosler- 
nal es más bien baja y no alta, como dije en la descripción del holotipo. 

La membrana es amplia y oscura como en el holotipo, pero no se observan las manchas 
amarillentas. 

En esta especie, la parte de la cabeza anterior a los ojos, es un poco saliente (ver fig. 2, 
loc. cil., 1941). 
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Dimensiones : Holotipo, hembra, long. del cuerpo 11 mu; lat. máx. 7,2 mm. Alotipo, 
long. del cuerpo 10,8 mm; lat. máx. 6,5 mm. 

Distribución : Molotipo, Brasil, sin otra indicación de lugar; alotipo de Terezópolis, 
Estado de Río, Brasil; leg. José CG. M. Carvalho, 1950. 

Holotipo en la colección del Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil; alotipo en la 
colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia », n” de calá- 
logo 53441, de la Sección Entomología. 


(Publicación autorizada por resolución del Ministerio de Educación de la Nación, de fecha 16 de octubre 


de 1952, Exp. 66.518/52). 


